FELIKS 


BULAT 


NAJDROZSZY MAZ, OJCIEC, TESC 1 DZIADZIO 

ST. OGNIOMISTRZ POZARNICTWA KOMENDY 

MIEJSKIEJ STRAZY POZARNEJ W KRAKOWIE, 
TREBACZ Z WIEZY MARIACKIEJ 


przezywszy lat 59, po krótkiej a ciezkiej chorobie, 
opatrzony św. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 
28 czerwca 1979 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odpra- 
wione zostanie we wtorek dnia 3 lipca br. o godz. 13 
w kaplicy cmentarnej na Salwatorze, po czym nastąpi 
wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego spo- 
czynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim 
smutku: 

ZONA, SYNOWIE, SYNOWE, WNUKI, SIOSTRA 

I RODZINA. 
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